BU; 


MARYA DOSTAL 


ZOna Cc. k. Urzednika, 


przeżywszy lat 42, po dłagiej i dolegliwej chorobie, opatrzona ŚŚ. Sakramentami, dnia 25 b. m. 1865 r., 


życie doczesne zakończyła. 


W smutku pogrążony Mąż wraz z Dziećmi, zaprasza Krewnych, Znajomych i szanowną Publiczność na wyprowadzenie 


zwłok dnia 27 Lutego 1865 r., o godzinie 4 popołudniu, z domu pod Nr. 417, przy ulicy Różanej. 


Kraków. — W drukarni „Czasu* W. Kirchmayera. 1865. 


